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Theorem a II. 


O/ ex Mac hind cAvk inaqualiter cont raft ill, A B C D, 
O aqua per Machine contrdliomm exprimatur, Mot us a- 
qua ex or'tficio A profilientis aquatur Summ<e Fattorum ex 



SeB'tonilus quibufvis tranfverfis omnium aqua filament orum 
A B, AC, A D 5 fingulis duff is in longitudines & velo - 
eitates rtfpeffivas. 

Demonflratio. Loco filamentorum aquas, concipiatur 
Machina tubis minimis, inasqualiter amplis, A B, A C, 
A D, in orificium A definentibus, tota conftare. 

Eft aquas Motus in quovis tubo sequalis fe&ioni 
cuivis ipfius tubi, dudbe in velocicatem aquas p$g fe- 
(ftionem iftam fiuentis, & longitudinem tubi, yziTheor. 3. 
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De Moiu Aquur. fluent. Proindc Summa Motuum a- 
quas in omnibus tubis fimul fumptis, five Motus aquas 
ex Machine orificio prorumpenris, asquaiis eft Summae 
Fadorum ex omnium tuborum five filamencorum aquas 
fedionibus, dudis in longitudines, & velocicaces, re£ 
pedivas. SL 

Corel, i. Motus aquas effluentis minor eft Fado ex 
orificio A, veiocitate aqua: exeunris, & longitudine fi- 
kmenri aquae omnium iongiftimi. Ell enim Faflum ex 
orificio & veiocitace aquas effluentis, aequaie Summa: 
Fadorum ex fedionibus filamentorUm finguiis dudis 
in veiocitates refpe'fivas,• & Summa horum fadorum, 
duda in iontmudinem fiiamenci omnium longiffimi, 
major eft quam Summa eorundem dudorum cujufque in 
fuam iongicudinem. 

2 . Motus Aqua: asquatur Fado ex orificio A &■ 
veiocitate aqua: excuntis, dudo in longitudinem ali- 
quam mediam inter longitudines fiiamentorum longi.fi> 
morum & brevifilmorum: vel asquarur Fado ex quan¬ 
titate aquae dato rempore effluentis, & longitudine me- 
diti prtrdida, appiicaro ad tempos illud datum. 

3 . Si Machine plurcs fimiles aqui plena: fimiliter 
ccntrahantur, five cequabili veiocitate medi3, five inx- 
quabili, fimiliter tamen in omnibus Machinis auda, vel 
immimu2 ; Motus, quo aqua ex Machine cujufqueo- 
rificio prorumpit, rationem habet compofitam ex ra- 
tione quadruplicate. i)iametri cujufvis homoiogas ipfius 
Machine, & reciproei temporis ratione, quo peragitur 
Machine: contradio : vel rationem compoficam, cx ra- 
lione ponderis Madhinne, vel molis aqu«, five Machina 
contents:, five ex eadem expuifae, ratione cjufdem pom- 
dens, vel molis, fiubtripiicata, <3 t ratione temporis rcci* 
procii. 
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<P <B l E M A. 

Invert ire Totenliam Cordis., 

Sit p — Pond us' Ventriculi final ri, five quantitas 
Sanguinis eidern ponderi arqualis. 

S — Superficies interna ejufdem. 

/ —, Longitudo media filamencorum Sanguinis ex 
eodem prodeuntium. 

s = Sedtio Aorta?. 

q — Quantitas Sanguinis Venrricuio finiftro con¬ 
tent!. 

t — Tempus, quo Sanguis ex Corde expeilere- 
tur, fublata Arteriarum & Sanguinis prarce- 
dentis refiftentifr. 

v — VelocilSS variabilis, qu& Sanguis ex Corde 
profiliens per Aortam flueret, fublata refi« 
ftentia. 

x — Longitudo variabilis Aorta? a Sanguine ex 
Corde effluence percurfa. 

z — Tempus, quo longitudo a* percurritur. 

Inde velocicas media variabilis Sanguinis Ventriculo 

contigui, five media velocicas ipfius Ventriculi = 

Morus Ventriculi (per Thtor. i. Cor z.) — f X—. 

Motus Sanguinis effluentis (per Thor, i. Cor. z) — sv 
X l J r x.- 

HorumSumma, five Potentia Ventriculi = sv X 

£- _v_ 1 4 . x , Fft autem Unde per Methodum 

8 1 1 ^ 

Newtonianam inverfam, dicitur Potentia Ventriculi —. 
~ x y-Hp J r i- Sed cum z> = t, erit s x — q. 

Hinc Potentia Ventriculi =y xy J rf 1 "I" ^ 



() 

Simili ratione snvenitur Potentia dextri Ventriculi 



Literis autem Grarcis eadem fignificantur in dextro 
Ventriculo, qua? Latinis in finiftro. 

Hinc tota Cordis Potentia 


= 7‘ x 'f'+"i + A + + E - *• 

Si ponatur 

p — 8 unc. Avoird = 13.118 unc. cub. 

7 T= 4 ~ 6 . 56 4 

S — 10 unc. quadrat. 

X = 10 
l — 1 unc. 

A — I 7. 

q — z unc. Avoird. = 3 .181 unc. cub. 
s — o. 418 f unc. quadrat, l Ex Keillianis Experi- 

* mentis. 


5,83 


er —o 
t — O.i" 

Erit Potentia Ventriculorum atqualis motui ponde- 
rum fubfcriptorum, nempe, lib. unc. 

Ventriculi finiftri- - 9 . 1 

Ventriculi dextri -- —.— - 6.3 

Cordis totius »• —. . - tq . 4 

Quorum ponderum ea eft velocitas, quft percurratur 
longitudo uncialis fingulis minutis fecund is. 

Cor. 1. Quoties Pulfus fit celerior; aut minuitur 
refiftentia, aut Potentia Cordis augetur, aut minor foli- 
to Sanguinis copia fingulis contra&ionibus ex Cordc 
expellitur. 

z. Si Pulfus folito tardior fiat; necefieeft, velauge- 
atur refiftentia, vel Cordis Potentia minuatur, vel ma¬ 
jor Sanguinis moles ex Corde ejiciatur* 


3. Auda 



( 9 ii ) 

3. Aucfta refiftentit, neceflario vel Fullus retarda* 
bitur, vel augebitur Cordis Potentia, vel Sanguinis 
quantitas folito minor ex Corde exprimetur. 

4. ImminutH. refiftentiii, vel Pullus acceleratur, vel 
major Sanguinis copia quaque Syftole ejicitur, vel Cor¬ 
dis vires minuuntur. 

5. Audtis Cordis viribus, neceflario vel augebitur re- 
flftentia, vel Pullus accelerabitur, vel plus Sanguinis ex 
Corde ejicietur. 

6. Viribus Cordis imminutis, vel minuatur necefle 
eft reflftentia, vel Pulfus tardior fiat, vel minus San¬ 
guinis ex Corde exprimatur. 

7. Cum minor Sanguinis moles ex Corde projicitur; 
vel acceleratur Pullus, vel Cordis vires minuuntur, 
vel augetur reflftentia. 

8. Cum plus Sanguinis ex Corde exprimitur; vel 
Pulfus tardior fiet, vel augebitur Cordis Potentia, vel 
reflftentia mmuetur. 

Schol. • ■ Ventriculorum fuperficies internas, cum 
fa<3u di/ficillimum videatur, ut accurate determinen- 
tur, aut etiam ratio habeatur imminutionis quam in¬ 
ter contrahendum patiuntur, contenti fuimus praeter- 
propter aeftimare : cum five eafdem ix, five 8 unciis 
quadratis fingulas aequales ftatueris, perparva repe- 
riatur Potcntiarum fa<fta mutatio. Quod etiam obfer- 
vari poterit de longitudine medift-fiiamentorum Sangui¬ 
nis. Prteterea differentias, qufi Arterise ambte, earum- 
que rami proximi a Corde progredientes, fe<ftione au- 
gentur, uc ceftimatu perdifliciles & pene -inlenflles, 
negligimus. Alioqui eflet Cordis Potentia tantillo 
minor ftatuenda, quam qux fupra definita eft. 

z. Determiuavii Vir Celeberrtmus, Jacobus Kelllius, 
velocitatem sanguinis, refiftentii 1’ubmod, ex Corde ef- 
fluencis, earn circirer, qu 3 percurrantur pedes 0 ~ fingu.- 
!is -minutis • fecundis* Pome vero ille ceieritatem San¬ 
guinis, 
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guinis per totarn Syftolem a quabilem, quam nos infig- 
niter insequalem fieri, & perpetim a Syftoles initio re- 
tardari fupra oftendimus* Hanc fi cui definire libue- 
rit, fubftituenda eft, in quarts ^Equatione (iipra pofite, 
Potentia Ventriculi proxime inventa, & ipfi x valor 
quivis tribuendus, ut eliciatur v, five velocitas eidem 
refpondens. Ita, cum initio Syftoles fit .v = o. Tub 

finem vero x ■=-£-, determinatur inde eaSanguinis ve¬ 
locitas initio Syftoles, qu£ pedes 14- ; in fine autetn 
qu& 4 minuti fecundi fpatio percurrantur. Parker in 
dextro Ventriculo: velocitas Sanguinis inirialis pedes 
circiter 1 o f, ultima vero 3 pedes eodem temporis 
fpatio conficiec 

ddhibuimus haeftenus earn Hypothefin, qua Mufculi 
Cordis Veniriculos conflituentes Motum omnem, quo 
adiguntur in contradlionem. Momento temporis conci- 
piunc, Quod fi ponamus Mocum iis communicari non 
unico quidem Momento, fed tantillo tamen temporis 
fpatio, quod cum tote Syftoles duratione comparatum 
rationem obtineat admodum exiguam $ erit Cordis Po- 
tenria pauluio major ftatuenoa, quam quae fupra deter- 
minata eft. Si vero ftatuatur lfte Motus, procedente 
Syftole, in ratione remporis augeri; erit totus Motus 
in fine Syftoles acquftkus duplo major quam fupra 
pofu mus, ubi nulla refiftentia Sanguini ex Corde pro- 
fluenti objicitur: Ubi autem folita a deft refiftentia, e- 
rit idem quintuplo major; quod inftituto calculo facile 
patebit. Pan ratione potent calculus nofter ad aiiam 
quarnlibec Hypothefin, qud VentricuJorum Motus in 
duplicate vel fu period quavis ratione temporis augea- 
turj accommodari. Potentia vero in fine acquifita fu¬ 
pra po fit & elicietur longe major, nempe ex ratione du¬ 
plicate Potentia tripla, ex triplicate quadrupla, cx qua¬ 
druplicate quintupla, & fic in infinitum. 


Nobis 
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Nobis autem videtur fecunda Hypothefis, qu& Ven* 
ericuli parvo admodum temporis fpacio Motum om* 
nem concipiunt, ceteris longe verifimilior. Quum lie- 
cefle fit, ut aliquid temporis impendatur ad Motum 
quemlibet generandum; neque videatur adeo tarde in- 
crefcere Ventriculorum Morns, ut non ceierius augea- 
rur, quam fecundum temporis rationem. Motus enim 
Mufculorum impetu Iblo Fluidorum quorumcumque, 
qute ex Sanguine proveniunt, perfici nequit; quum Bra- 
chio aiterutro Motum exerere poftimus Motu Sangui¬ 
nis per vaia Corporis univerfa profluentis longe majo- 
rem. Relinquitur ergo, ut Mufculorum fibrse Ventri- 
culos Cordis conftituentium, rarefcentii quadam liquo- 
rum in eafdem infiuentium, in Motum impellantur. 
H.xc autem, quoties vim magnam concipit, plerumque 
fubita eft, & fere inftantanea. Adde quod Ventricu¬ 
lorum Motus fecundum hanc Hypothefin longe minor 
efficitur, quam in tertia. Non folet autem fapientiffi- 
mus Artifex, Rerum Conditor, in operibus fuis plus 
Virium adhibere, quam quantum fufficit ad finem pro* 
pofitum confequendum. 

Cteterum five admittatur ifta Hypothefis, five alia 
qutecunque ex fupra ditStis verior cenfeatur, poterunt 
omnia Corollaria noftra eodem jure ex Problemate de- 
duci. Quas utrum aliquid adjumenti afferant ad Mor- 
borum Hiftoriam explicandam Medico fagaci confide- 
randuni permittimus. Facile autem ex Morbi cujufque 
Natura fciri poterit, utrum autfta fit vel imminuta re- 
fiftentia. Augeri vero credibile eft vel imminui Cor¬ 
dis vires au&is vel imminutis Mufculorum reliquo* 
rum viribus; quamvis aliter ftatuifie video VirumGe- 
leberrimum, Laurentiuw Bellimm. 
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Theorema ill. 

Tetus Motus refflentU, qu<e Sanguini ex Corde ertm- 
penti durante Syftole objicitur, five totus Motus, ejul San¬ 
guini pracedenti & Arteriarum tunicis conmunicatur, ioti 
Cordis Potential quamproxtme <equalis eft. 

Dent. Peradd Cordis Syftole, quse pars Aortce & 
Arteria: Pulmonalis Cordi proxima eft, perftat plena 
Sanguine per totam Syftoiem Arteriarum. Nec enini 
patitur earum fabrica & nexus, quo Cordi conjundas 
funt, uc tunicis in fefe penitus collabentibus tota: oc- 
eludantur, neque poteft earum cavum Sanguine vacare. 
Alioqui enim, contrahentibus fefe reliquis Arteriarum 
partibus, Sanguis iifdem contentus retro in vacuum im» 
pelleretur motu, & inutili & motui Sanguinis naturali 
contrario. Turn etiam Valvule Semilunares non ten- 
derentur verfus Ventriculos, adeoque Sanguis ex Auri- 
eulis in Ventriculos exprefliis, etiam in Diaftole Cordis, 
in Arterias protruderetur. 

Hinc patet Sanguinem proxime ex Corde expulfum 
Syftole perada immotum in Arteriis perfiftere, adeo¬ 
que turn omnem Ventriculorum Motum excepifle, turn 
eundem totum partim Sanguini antecedent, partim tu¬ 
nicis Arteriarum communicate. ^ E. D. 

Theorema IV. 

Motus, qui in Syftole Cordis communicatur Sanguini 
prxcedentij eft ad Motum tunicis Arteriarum eommunica - 
turn, ut temp us Syftoles Cordis ad tempus Diaftoles quam 
proxime. 

Dem. Quum Sanguis per vafa Corporis univerla, 
ft partes Arteriarum Cordi propiores exceperis, a?qua- 
bili curfu deferatur; necefte eft, ut turn Motus affridu 
Sanguinis ad valorum latera deperditus, turn Motus 
Sanguini reddicus a Syftole five Cordis five Arrena- 

»:um 
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rum, sequalibus temporibus aequalis fit, Qui autem 
Motus a Syftole Arteriarum Sanguini communicator, 
idem eft praecife, qui prius a Cordis Syftole Arteria¬ 
rum tunicis fuerat - impreflus, cum Arteri3e eodem im- 
petu quo diftradfoe fuerint etiam reftituantur. Et 
Syftole Arteriarum cum Cordis Diaftole duratione con- 
versit. Unde patet Propofitum. Q ^ E. D. 

Cor. Si ponamus cum Viro Dodliftimo Jacobo Ke'tllio, 
Syftolen Cordis peragi tertia parte temporis inter Pul- 
fus binos intercept ; erit Motus Sanguini precedent* 
communicatus cotius Potential Cordis pars tertia: Mo¬ 
tus vero Arteriis communicatus prioris duplus, five 
duae partes tertix totius Cordis Potential, 

Theorema V. 

In diver (is Animalibus Potentia Cordis rationem oitinet 
compojitam, ex ratione quadruplicate Diametri cujujvis ho - 
mologdt Animalis, & ratione inversa temporis, quo Cor 
contrahitur : vel rationem compojitam, ex ratione ponderis 
vel ipfius Cordis vel integrl Animalis, ratione ponder is 
ejufdeitn Jubtriplicata, & ratione temporis reciproca . 

Facile demonftratur vel ex Corel. 3. Theor. 1 Sc 2,. 
vel ex Potentia Cordis Problemate prxcedente definita. 
Cor. 1. Si ponatur Cordis Potentiam rationem obtinere 
ponderis vel ipfius Cordis, vel integri Animalis, vel San¬ 
guinis copiiS in toto Animali; erit Animalis longitudo 
in ratione temporis, quo Cordis Syftole perficitur, five 
in ratione inversa frequentite Pulfuum. 

a. Si ratio longitudinis integri Animalis major fuerit 
ratione inverse frequentias Pulfuum , necefte eft ma¬ 
jor fit ratio Potentiae Cordis ratione ponderis ejufdem. 

Sc hoi. Quum conftet Experimentis Puerorum Pulfus 
non efle tanto frequentiores Pulfibus Virorum, quanto 
Pueri Virorum longitudine fuperantur, conciudendum 

Fffffffi eft. 
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eft, vi fecundi Corollarii, Potentiam Cordis Virilis ma- 
jorem obtinere rationem ad Potentiam Cordis Pueri, 
quam eft ratio ponderum. Et par eft ratio in caeteris 
MufcuHs. Nam ft Corporis robur rationem ponderis 
fequeretur, poflent Pueri aequalia itinerum fpatia eodein 
tempore cum Viris conficere. 

Simiii ratione ac Motum Sanguinis ex Ventriculis 
Cordis erumpentis ope fecundi Theoranatis determina- 
vimus, poterit quoque Urinae Motus ex Urethral pro- 
fluentis determinari. Nempe ft ponatur Urethrae & Ve- 
ficae longitudo i 1 unciis aequalis, & binae uncia: Urinae 
minuti fecundi fpatio emittantur, erit Motus Urina: 
effluentis aequalis, Motui ponderis librae i quod uti* 
ciaJem longitudinem fingulis minutis fecundis percur- 
rat Quoniam vero Urina non folis Veficae Urinariae 
viribus contradivis, fed etiam Diaphragmatis StMufcu- 
lorum abdominalium ope in fubfidium vocata, expelli- 
tur, nequit Veficae Potentia ex Motu Urinae profluentis 
aeftimari. 

Haec tu, Vir Dodiffime, aequi bonique confulas rogo: 
ipfe autem ut diutiffime valeas, utque exiftimationem 
tuam, & ipfam Artis AEfculapiae dignitatem ufque ut 
hadenus fecifti, infigniter tueri pergas, ac magis in¬ 
dies magifque extendere, idcirco ex animo voveo, quia 
publicam ad falutem pertinere arbitror. 

Calendis Jamarii, 
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